Dr. Reiner Fuellmich zerlegt Lauterbach 
und Drosten zerlegt sich selbst! 


https://www.voutube.com/watch?v=7FIE3SDtAsc 9 min 
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LANZ — 
Karl Lauterbach: 





„Wenn der PCR- Test positiv ist, 

dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gesund 
ist, verschwindend gering, gleich Null ...... 

- ich würde soweit gehen zu sagen im Vergleich zu vielen anderen Tests - , 


Wenn die Frau positiv gewesen ist, 


war sie infiziert ! 


clubderklarenworte.de 
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Reiner Fuellmich: 


„ es ist absolut sicher, dass BERSTESSTHHEEEE 








Karl Lauterbach: 





Reiner Fuellmich: 





